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उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 मार्च, 2018 
का . आ . 1317( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या - स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि | रद्द होने की 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

रद्द होने है, अगर है, की तिथि 

संख्या वर्ष और शीर्षक 
(1 ) ( 2 ) 

( 3) ( 4) 

( 5) 
आई एस 1448 [ पी : 129] : 2018 | 16 मार्च 2018 - आई एस 1448 [ पी : 129] : | 16 मार्च 2018 
पेट्रोलियमऔर उसके उत्पादों के लिए 

1988 पेट्रोलियमऔर उसके 
परीक्षण के तरीके [ पी : 129] स्नेहन तेल 

उत्पादों के लिए परीक्षण के 
आधार शेयर में बहुलक सामग्री का 

तरीके पी : 129] स्नेहन तेल 
निर्धारण 

आधार शेयर में बहुलक 
( पहला पुनरीक्षण ) 

सामग्री का निर्धारण 

(पहला पुनरीक्षण) 
___ आई एस 1448 [ पी : 133] : 2018 16 मार्च 2018 आई एस 1448 [ पी : 133 ] : 16 मार्च 2018 
पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के लिए 

1989 पेट्रोलियम और उसके 
परीक्षण के तरीके [ पी :133] कैलीसींड 

उत्पादों की परीक्षण पद्धतियाँ 
पेट्रोलियम कोक का असली घनत्व का 


1727 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


5 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


निर्धारण 

[ पी : 133] कैलीसीकृत 
( पहला पुनरीक्षण ) 

पेट्रोलियम कोक का यथार्थ 

घनत्व ज्ञात करना 
__ आई एस 1448 [ पी : 163] : 2018 16 मार्च 2018 लागू नहीं 
पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के लिए 

परीक्षण के तरीके [ पी : 163] गैस 
क्रोमैटोग्राफी द्वारा इस्तेमाल के लिए 
पेट्रोल इंजन के तेल में गैसोलीन मंदक का 

निर्धारण 
आई एस 1448 ( भाग 170) : | 16 मार्च 2018 

लागू नहीं 
2018/ आई एस ओ 20623 : 2003 
पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण 

पद्धतियाँ भाग 170 तरल पदार्थ के 
अत्यधिक दबाव और विरोधी पहनते गुणों 
का निर्धारण - चार गेंद विधि ( यूरोपीय 

शर्तो 
आई एस 2026 ( भाग 10/ अनुभाग 1 ) : | 16 मार्च 2018 
2018/ आई ई सी 60076- 10 -1 : 2016 
पॉवर ट्रांसफार्मर भाग 10 ध्वनि स्तर 
ज्ञात करना खंड 1 अनप्रयोग सिद्धांत 
आई एस 2026 ( भाग 12) : 2018/ आई | 16 मार्च 2018 लागू नहीं 

ई सी 60076 -12 : 2008 पॉवर 
ट्रांसफार्मर भाग 12 ड्राई - टाइप पावर 

ट्रांसफार्मर हेतु लोडिंग गाइड 
आई एस 2026 (भाग 14) : 2018/ आई | 16 मार्च 2018 | लागू नहीं 

ई सी 60076- 14 : 2013 पॉवर 
ट्रांसफार्मर भाग 14 उच्च - तापमान 
ऊष्मारोधन सामग्री का प्रयोग करने वाले 

द्रवित - निमज्जीत पावर ट्रांसफार्मर 
आई एस 2026 (भाग 15 ) : 2018 / आई | 16 मार्च 2018 

ई सी 60076- 15 : 2015 पॉवर 
ट्रांसफार्मर भाग 15 गैस - भारी पॉवर 

ट्रांसफार्मर 
आई एस 2026 ( भाग 16) : 2018/ आई 16 मार्च 2018 | 

लागू नहीं 
ई सी 60076- 16 : 2011 पॉवर 
ट्रांसफार्मर्स भाग 16 विंड टरबाइन 

अनुप्रयोगों हेतु ट्रांसफार्मर 


____ 6. 


लागू नहीं 


7. 


लागू नहीं 


8. 


लागू नहीं 


9. 


लागू नहीं 
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11 . 


10 . | आई 00 
आई एस 2026 ( भाग 18) : 2018/ आई | 16 मार्च 2018 ___ लागू नहीं 

लागू नहीं 
ई सी 60076 -18 : 2012 पॉवर 
ट्रांसफार्मर्स भाग 18 आवर्ती अनुक्रिया का 

मापन 
आई एस 2026 ( भाग 21 ) : 2018/ आई | 16 मार्च 2018 लागू नहीं 

लागू नहीं 
ई सी 60076- 21 : 2011/ आई ई ई 
एसटीडी सी 57. 15 : 2009 पॉवर 
ट्रांसफार्मर्स भाग 21 स्टेप - वोल्टता 

रेगुलेटरों हेतु मानक अपेक्षाएँ, 
पारिभाषिक शब्दावली एवं परीक्षण 

संहिता 
आई एस 3025 ( भाग 5) : 2018 जल - 16 मार्च 2018 | आई एस 3025 ( भाग5 ) : | 16 मार्च 2018 
एवं अपशिष्ट जल के नमूने लेना और 

1983 जल एवं अपशिष्ट जल 
परिक्षण ( भौतिक एवं रसायनिक) की 

के नमूने लेना और परिक्षण 
विधियाँ भाग 5 गंध 

( भौतिक एवं रसायनिक ) की 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

विधियाँ भाग 5 गंध 

(पहला पुनरीक्षण ) 
13. | आई एस 5001 : 2018/ आई ई सी 16 मार्च 2018 आई एस 5001 : 1969 16 मार्च 2018 
60191 - 1 : 2007 अर्धचालक उपकरण 

अर्धचालक उपकरण की 
की यांत्रिकी मानकीकरण - विविक्त 

यांत्रिकी मानकीकरण - 
उपकरण के रुपरेखा ड्राइंग तैयार करने के 

विविक्त उपकरण के रूपरेखा 
लिए सामान्य नियम 

ड्राइंग तैयार करने के लिए 
( पहला पुनरीक्षण ) 

सामान्य नियम 


14. 


16 मार्च 2018 


| आई एस 5786 ( भाग 1) : 2018/ आई ई 

सी 60115- 1 : 2008 इलेक्ट्रॉनिक | 16 मार्च 2018 
उपस्कर में उपभोग के लिए जड़ित 
प्रतिरोध भाग 1 सामान्य विशिष्टि 

( दुसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 5786 (भाग 1 ) : 
1978 इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर 
में उपभोग के लिए जड़ित 
प्रतिरोध भाग 1 सामान्य 

विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 5919 : 1978 / 
आई एस ओ 2238: 2011 
मशीनब्रिज परिवेधक 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 5919: 2018/ आई एस ओ 


। 16 मार्च 2018 


. 


16 मार्च 2018 


2238: 2011 मशीनब्रिज परिवेधक 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


16 मार्च 2018 


16 मार्च 2018 


आई एस 6200 (भाग 1) : 2018 
सार्थकता के लिए सांख्यिकीय परीक्षण 
भाग 1 सामान्य , टी एवं एफ परीक्षण 


2003 सार्थकता के लिए 
सांख्यिकीय परीक्षण भाग 1 
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( चौथे पुनरीक्षण ) 


आई एस 6964 : 2018/ आई ई सी 


16 मार्च 2018 


61260 -1 : 2014 इलैक्ट्रोएकास्टिक - 
आक्टेव - बैंड औरफ्रेक्षनल आक्टव बैंड 

फिल्टर - विशिष्टियाँ 
( दुसरा पुनरीक्षण ) 


सामान्य, टी एवं एफ परीक्षण 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 6964 : 2001/ आई | 16 मार्च 2018 

ई सी 61260: 1995 
इलैक्ट्रोएकास्टिक - आक्टेव 
बैंडऔरफ्रक्षनल आक्टेव बैंड 

फिल्टर 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 7305 : 1984 16 मार्च 2018 
इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर में 

उपभोग के लिए जड़ित 
संधारित्र - सामान्य विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण) 


18. 


19. 


आई एस 7305 : 2018/ आई ई सी 16 मार्च 2018 
60384-1 : 2016 इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर 
में उपभोग के लिए जड़ित संधारित्र - 

सामान्य विशिष्टि 

( दुसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 12094 : 2018 तटबंध के - 16 मार्च 2018 
नियोजन तथा डिजाईन के मार्गदर्शी 

सिद्धांत 

( दुसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 12159 : 2018 स्वचाल वाहनों 16 मार्च 2018 
की परिचालन ज्यामिति के मानदंडो के 
परिशुद्धता आकलन पद्धति 

( दुसरा पुनरीक्षण ) 


20. 


21. 


आई एस 13450 ( भाग 1) : 2018/ 
आई ई सी 60601-1 : 2012 (ईडी 3. 1 ) | 16मार्च 2018 

चिकत्सीय विद्युत उपस्कर भाग 1 
बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक निष्पादन 

के लिए सामान्य अपेक्षाएं 

( दुसरा पुनरीक्षण) 


आई एस 12094 : 2000 16 मार्च 2018 

तटबंध के नियोजन तथा 
डिजाईन के मार्गदर्शी सिद्धांत 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 12159 : 2007 | 16 मार्च 2018 

स्वचाल वाहनों की 
परिचालन ज्यामिति के 
मानदंडो के परिशुद्धता 

आकलन पद्धति 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13450 ( भाग 1) : 16 मार्च 2018 
2008/ आई ई सी 60601- 1 
: 2005 चिकत्सीय विद्युत 
उपस्कर भाग 1 बुनियादी 

सुरक्षा और आवश्यक 
निष्पादन के लिए सामान्य 

अपेक्षाएं 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13558 ( भाग 1) : | 16 मार्च 2018 
1992/ आई एस ओ 7752 - 1 
: 1983 क्रेन - नियंत्रण 
अभिन्यास और लाक्षणिक 
भाग 1 सामान्य सिद्धांत 


22. 


आई एस 13558 ( भाग 1) : 2018/ - 16 मार्च 2018 
आई एस ओ 7752- 1 : 2010 क्रेन 
नियंत्रण अभिन्यास और लाक्षणिक भाग 

1 सामान्य सिद्धांत 
( पहला पुनरीक्षण ) 
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23. 


आई एस 14469 : 2018/ आई एस ओ | 16मार्च 2018 
4305 : 2014 गतिशील क्रेन — स्थिरता 

का निर्धारण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 14469 : | 16 मार्च 2018 
1997 / आई एस ओ 4305 : 
1991 गतिशील क्रेन - 
स्थिरता का निर्धारण 


आई एस 14700 (भाग 3/ अनुभाग 3) : - 16 मार्च 2018 आई एस 14700 ( भाग - 16 मार्च 2018 
2018/ आई ई सी 61000- 3-3 : 2013 

3/ अनुभाग 3) :2008/ आई ई 
विधुत चुम्बकिय संगतता (ईएमसी ) 

सी 61000- 3-3 : 2005 
भाग 3 सीमाएं अनुभाग 3 प्रति फेज 16 

विधुत चुम्बकिय 
ए या इससे कम रटित धारा के उपस्कर के 

संगतता( ईएमसी ) भाग 3 
लिए तथा सशर्त तथा कनेक्शन पर लागु 

सीमाएं अनुभाग 3 प्रति फेज 
नहीं होने वाले उपस्कर के लिए निम्न - 

16 ए या इससे कम रटित 
वोल्टता आपूर्ति तंत्र में वोल्टेज में 

धारा के उपस्कर के लिए तथा 
बदलाव, वोल्टेज में उतर चढाव और 

सशर्त तथा कनेक्शन पर लागू 
सार्वजनिक निम्न वोल्टता प्रणाली में 

नहीं होने वाले उपस्कर के 
फ्लिकर की सीमा 

लिए निम्न – वोल्टता 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

आपूर्ति तंत्र में वोल्टेज में 
बदलाव , वोल्टेज में उतर 
चढाव और सार्वजनिक निम्न 
वोल्टता प्रणाली में फ्लिकर 

की सीमा 

(पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14700 ( भाग 4/अनुभाग 2) : - 16 मार्च 2018 | आई एस 14700 ( भाग 4/ 16 मार्च 2018 
2018/ आई ई सी 61000- 4-2 : 2008 

अनुभाग 2) : 2008/ आई ई 
विधुत चुम्बकीय संगतता ( ईएमसी ) 

सी 61000-4-2 : 2001 
भाग 4 परिक्षण एवं मापन तकनीकें 

विधुत चुम्बकीय संगतता 
अनुभाग 2 – विधुत स्थैतिक उत्सर्जन 

( ईएमसी) भाग 4 परिक्षण 
प्रतिरक्षा परिक्षण 

एवं मापन तकनीकें 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

अनुभाग 2 – विधुतस्थैतिक 
उत्सर्जन प्रतिरक्षा परिक्षण 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 8 ) : - 16 मार्च 2018 आई एस 14700 16 मार्च 2018 
2018/ आई ई सी 61000- 4-8 : 2009 

( भाग 4/ अनुभाग8) : 2008/ 
विधुत चुम्बकीय संगतता (ईएमसी ) 

आई ई सी 61000- 4-8 : 
भाग 4 परिक्षण एवं मापन तकनीकें 

2001 विधुत चुम्बकीय 
अनुभाग 8 - पावर आवृति चुम्बकीय 
प्रतिरक्षा परिक्षण 

संगतता (ईएमसी ) भाग 4 

परिक्षण एवं मापन तकनीकें 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

अनुभाग 8 - पावर आवृति 


25 . 


26. 
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चुम्बकीय प्रतिरक्षा परिक्षण 

( पहला पुनरीक्षण ) 
27 . आई एस 15371 ( भाग 2) : 2018/ - 16 मार्च 2018 | आई एस 15371 ( भाग 2) : | 16 मार्च 2018 
आई एस ओ 14253- 2 : 2011 

2007/ आई एस ओ 14253 
ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ 

2 : 1999 ज्यामितीय उत्पाद 
( जी . पी . एस .) - वर्कपीस और मापने के 

विशिष्टियाँ ( जी . पी . एस .) 
उपकरण का मापन द्वारा निरीक्षण भाग 2 

वर्कपीस के मापन द्वारा 
मापने के उपकरणों का अंशांकन और 

निरीक्षण तथा मापक उपस्कर 
उत्पाद सत्यापन में जी . पी . एस मापन में 

भाग 2 मापन उपस्कर के 
अनिश्चितता के आकलन के लिए गाइड 

अंशशोधन में , उत्पाद 
( पहला पुनरीक्षण ) 

सत्यापन में और 
जी . पी . एस . मापन में 
अनिश्चितता आकलन की 

मार्गदर्शिका 
28. | आई एस 15371 (भाग3 ) : 2018/ 16 मार्च 2018 

16 मार्च 2018 
आई एस ओ 14253- 3 : 2011 

2007/ आई एस ओ 14253 
ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ 

3 : 2002 ज्यामितीय उत्पाद 
( जी . पी . एस .)- वर्कपीस और मापने के 

विशिष्टियाँ ( जी . पी . एस .) 
उपकरण का मापन द्वारा निरीक्षण भाग 3 

वर्कपीस के मापन द्वारा 
माप अनिश्चितता के कथनों पर समझौतों 

निरीक्षण तथा मापक उपस्कर 
को प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश 

भाग 3 मापन अनिश्चितता 
( पहला पुनरीक्षण) 

कथनों पर करार के मार्गदर्शी 

सिद्धांत 


29 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 15371 ( भाग 4) : 2018/ आई 
एस ओ 14253 - 4 : 2010 ज्यामितीय | 16 मार्च 2018 

उत्पाद विशिष्टियाँ ( जी . पी . एस . ) 
वर्कपीस और मापने के उपकरण का मापन 
द्वारा निरीक्षण भाग 4 कार्यात्मक सीमा 
और विनिर्देश सीमा और निर्णय नियमों 

पर पृष्ठभूमि 
आई एस 15371 ( भाग 6 ) : 2018/ आई । 16 मार्च 2018 

एस ओ/ टी आर 14253 -6 : 2012 
____ ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ 
( जी . पी . एस .) - वर्कपीस और मापने के 
उपकरण का मापन द्वारा निरीक्षण भाग 6 
उपकरणों और वोर्कपीस की स्वीकृति एवं 
अस्वीकृति के लिए सामन्यकृत निर्णय 


). 


। 


लागू नहीं 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


नियम पुनरीक्षण ) 
31. आई एस 16227 ( भाग 6) : 2018/ आई | 16 मार्च 2018 

___ ई सी 61869-6 : 2016 उपस्कर 
ट्रांसफार्मर भाग 6 अल्प - शक्ति उपस्कर 
ट्रांसफार्मरों के लिए अतिरिक्त सामान्य 

अपेक्षाएँ 
32. | आई एस 16227 (भाग 9 ) : 2018/ आई 

ई सी 61869- 9 : 2016 उपस्कर 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


ट्रांसफार्मर भाग 9 उपस्कर ट्रांसफार्मरों के 

लिए डिजिटल इंटरफ़ेस 
आई एस 16227 (भाग100 ) : 


33. 


16 मार्च 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


35 . 


__ लागू नहीं 


लागू नहीं 


36. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2018/ आई ई सी 61869 - 100 : 2017 

उपस्कर ट्रांसफार्मर भाग 100 पॉवर 
प्रणाली के संरक्षण में धारा ट्रांसफार्मरों के 

अनुप्रयोग के लिए दिशानिर्देश 
आई एस 16697 : 2018/ आई एस ओ | 16 मार्च 2018 
13550 : 2002 जलमितीय आंकलन - 
संरचनाओं के उपयोग द्वारा खुले चैनलों में 
प्रवाह मापन - उधर्वाधर अंडरफ्लो द्वारा 
आई एस 16719 : 2018 स्टील पाइप 

और फिटिंग के आतंरिक और बाहरी 
सतहों के लिए पालियुरिथेन लेपन 

विशिष्टि 
आई एस 16748 : 2018/ आई एस ओ | 16 मार्च 2018 | 

13102 : 2012 ज्यामितीय उत्पाद 
विशिष्टि ( जी . पी . एस.) - विमीय मापन 

उपकरण विधुतीय अंकीय - सूचक 
प्रमापी - रूपांकन एवं मापविद्या सम्बन्धी 

विशेषताएँ 
आई एस 16753 (भाग 1) : 2018/ आई | 16 मार्च 2018 | 
एस ओ 29463-1 : 2011 हवा में कणों 

को हटाने के लिए उच्च – दक्षता वाले 
फिल्टर्स और फ़िल्टर माध्यम भाग 1 
वर्गीकरण , कार्यकारिता परिक्षण और 

मुहरांकन 
आई एस 16775 : 2018/ आई एस ओ/ टी | 16 मार्च 2018 
एस 11365 : 2011 पेट्रोलियम और 


37 . 


लागू नहीं 


लागु नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


संबंधित उत्पाद - ट्राई अराइल फॉस्फेट 
एस्टर टरबाइन - नियंत्रण तरन पदार्थ 
का उपयोग और रखरखाव के लिए 

मार्गदर्शन 
39 . आई एस / आई ई सी 60194 : 2015 - 16 मार्च 2018 

मुद्रित बोर्ड के डिजाइन ,निर्माण और 

एसेम्बली - मूल शब्द और परिभाषाएँ 
40. | आई एस / आई ई सी 62326-1 : 2002 - 16 मार्च 2018 

मुद्रित बोर्ड भाग 1 सामान्य विशिष्टि 
41 . आई एस/ आई ई सी 62326-20 : 2016 - 16 मार्च 2018 

मुद्रित बोर्ड भाग 20 उच्च – दीप्त एल ई 

डी के लिए मुद्रित परिपथ बोर्ड 
आई एस / आई ई सी 62421 : 2007 - 16 मार्च 2018 
इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसेम्बली प्रौधोगिकी 

इलेक्ट्रॉनिक मापांक 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग , 
नई दिल्ली 10002 क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकाता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , 
बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । 
भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 


हैं 


दिनांक : 19 मार्च, 2018 


[ संदर्भ सं . पीयूबी /3/ 3/ 2017-18] 

सी . बी. सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLICATION DISTRIBUTION 


DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th March , 2018 


S .O . 1317 ( E ). - In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in 
the second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 
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SCHEDULE 


SL No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 1448 (P : 129 ) : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and Its Products 

( P : 129 ) Determination of 
Polymeric Content in Lubricating 

Oils Base Stock 
( First Revision ) 


IS 1448 (P : 129 ) : 1988 

Methods of Test for 
Petroleum and Its Products 
(P : 129 ) Determination of 

Polymeric Content in 
Lubricating Oils Base Stock 


2 . 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 1448 ( P : 133 ) : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and Its Products 

( P : 133) Determination of Real 
Density of Calcined Petroleum 

Coke 
(First Revision ) 


IS 1448 (P : 133 ) : 1989 

Methods of Test for 
Petroleum and Its Products 
( P : 133 ) Determination of Real 

Density of Calcined 

Petroleum Coke 


3 . 


16 Mar. 2018 


ΝΑ 


IS 1448 (P : 163) : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and its Products 
( P : 163) Determination of Gasoline 
Diluent in Used Gasoline Engine 

Oils by Gas Chromatography 


16 Mar. 2018 


NA 


16 Mar . 2018 


NA 


16 Mar . 2018 


NA 


IS 1448 (Part 170 ) : 2018 /ISO 

20623 : 2003 Methods of Test 
Petroleum and its Products Part 170 

Determination of the Extreme – 
Pressure and Anti – Wear Properties 
if Fluids – Four Ball Method 

(European Conditions) 
IS 2026 (Part 10 /Sec - 1 ): 2018 /IEC 

60076 - 10 - 1 : 2016 Power 
Transformers Part 10 Determination 
of Sound Levels Section 1 

Application guide 
IS 2026 ( Part 12 ) : 2018 /IEC 

60076 - 12 : 2008 Power 
Transformers Part 12 Loading 
Guide for Dry - Type Power 

Transformers 
IS 2026 (Part 14 ) : 2018 / IEC 

60076 - 14 : 2013 Power 
Transformers Part 14 Liquid 
Immersed Power Transformers 
Using High – Temperature 

Insulation Materials 
IS 2026 (Part 15 ) : 2018 / IEC 

60076 - 15 : 2015 Power 
Transformers Part 15 Gas - filled 

Power Transformers 
IS 2026 ( Part 16 ) : 2018 /IEC 

60076 - 16 : 2011 Power 
Transformers Part 16 Transformers 
for Wind Turbine Applications 
IS 2026 (Part 18 ) : 2018 / IEC 


16 Mar. 2018 


NA 


T 


8 . 


16 Mar. 2018 


ΝΑ 


9 . 


16 Mar. 2018 


NA 


10 . 
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16 Mar. 2018 


NA 


NA 


60076 - 18 : 2012 Power 
Transformers Part 18 Measurement 

of Frequency Response 
IS 2026 ( Part 21 ) : 2018 / IEC 
60076 - 21 : 2011 /IEEE Std C57 . 15 : 
2009 Power Transformers Part 21 

Standard Requirements, 
Terminology and Test Code for 

Step – Voltage Regulators 


16 Mar . 2018 


NA 


NA 


12 . 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 3025 (Part 5 ) : 2018 Methods of 
Sampling and Test ( Physical and 
Chemical) for water and waste 

water Part 5 Odour 
(Second Revision ) 


3025 (Part 5 ) : 1983 Methods 

of Sampling and Test 
( Physical and Chemical) for 
water and waste water Part 5 

Odour 
( First Revision ) 


13 . 


16 Mar. 2018 


IS 5001 : 1969 Guide For 
Preparation of Drawings of 

Semiconductor Devices 


16 Mar. 2018 


IS 5001 : 2018/IEC 60191- 1 : 2007 

Mechanical Standardization of 
Semiconductor Devices – General 
Rules For the Preparation of Outline 

Drawings Devices 
(First Revision ) 


14 . 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 5786 (Part 1) : 2018 /IEC 60115 - 
1 : 2008 Fixed Resistors for use in 
Electronic Equipment Part 1 
Generic Specification 

(Second Revision ) 


IS 5786 (Part 1) : 1978 

Specification for Fixed 
Resistors General Purpose , 

Low Power 
Part 1 General Requirements 
and Methods of Tests 

(First Revision ) 


15 . 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 5919 : 2018/ ISO 2238 : 2011 
Machine Bridge Reamers 

(Second Revision ) 


IS 5919 : 1978 Specification 
for Machine Bridge Reamers 

( First Revision ) 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 6200 (Part 1) : 2018 Statistical 
Tests of Significance Part 1 
Normal, t - & F - Tests 

(Fourth Revision ) 


IS 6200 (Part 1 ) : 2003 

Statistical Tests of 
Significance Part 1 Normal, 

t - & F - Tests 
( Third Revision ) 


17 . 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 6964 : 2018 / IEC 61260 - 1 : 2014 
Electroacoustics – Octave – Band 
and Fractional Octave Band Filters 

- Specifications 
(Second Revision ) 


IS 6964 : 2001/ IEC 61260 : 

1995 Electroacoustics - 
Octave – Band and Fractional 
Octave Band Filters – 

Specifications 
( First Revision ) 


18. 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 7305 : 2018/IEC 60384 - 1 : 2016 

Fixed Capacitors for use in 
Electronic Equipment – Generic 

Specification 
( Second Revision ) 


IS 7305 : 1984 Specification 
for Fixed Capacitors used in 
Electronic Equipment 

(First Revision ) 


16 Mar . 2018 


16 Mar. 2018 


IS 12094 : 2018 Planning and 
Design of River Embankments 

( Levees) - Guidelines 

(Second Revision ) 


IS 12094 : 2000 Guidelines 
for Planning and Design of 
River Embankments ( Levees) 

( First Revision ) 
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20. 


16 Mar . 2018 


16 Mar . 2018 


IS 12159 : 2018 Method of I 

Evaluation of Accuracy of 
Parameters of Steering Geometry of 

Automotive Vehicles 

(Second revision ) 


IS 12159 : 2007 Method of 
Evaluation of Accuracy of 

Parameters of Steering 
Geometry of Automotive 

Vehicles 
( First Revision ) 


21 . 


16 Mar. 2018 


16 Mar . 2018 


IS 13450 ( Part 1) : 2018/ IEC 
60601- 1 : 2012 (Ed 3 .1) Medical 
Electrical Equipment Part 1 General 
Requirements for Basic Safety and 

Essential Performance 

(Second revision ) 


IS 13450 ( Part 1 ) : 2008 / IEC 

60601 - 1 : 2005 Medical 
Electrical Equipment Part 1 
General Requirements for 
Basic Safety and Essential 

Performance 
( First revision ) 


| 22 . 


16 Mar. 2018 


1 6 Mar. 2018 


IS 13558 (Part 1) : 2018 / ISO 7752 

1 : 2010 Cranes – Control Layout 
and Characteristics Part 1 General 

Principles 
( First Revision ) 


IS 13558 (Part 1) : 1992/ISO 

7752- 1 : 1983 Cranes – 

Controls - Layout and 
Characteristics Part 1 General 

Principles 


23. 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 14469 : 2018 /ISO 4305 : 2014 
Mobile Cranes – Determination of 

Stability 
(First Revision ) 


IS 14469 : 1997 /ISO 4305 : 

1991Mobile Cranes - 
Determination of Stability 


24 . 


16 Mar. 2018 


16 Mar . 2018 


IS 14700 (Part 3 /Sec 3) : 2018 /IEC 
61000 - 3 - 3 : 2013 Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Part 3 Limits 

Section 3 Limitation of Voltage 
changes , voltage fluctuations and 
flicker in public low - voltage supply 
system , for equipmentwith rated 
current = 16 A per phase and not 
subjected to conditional connection 

(Second Revision ) 


IS 14700 (Part 3 /Sec 3) : 
2008 /IEC 61000 - 3 -3 : 2005 

Electromagnetic 
Compatibility ( EMC) Part 3 
Limits Section 3 Limitation of 

Voltage Changes, Voltage 
Fluctuations and Flicker in 
Public Low - Voltage Supply 
System , for Equipment with 

Rated Current < 16 A per 
Phase and not Subjected to 
Conditional Connection 

(First Revision ) 


25 . 


16 Mar . 2018 


16 Mar . 2018 


IS 14700 (Part 4 /Sec 2) : 2018 /IEC 
61000 - 4 - 2 : 2008 Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Part 4 Testing 

and Measurement Techniques 
Section 2 Electrostatic discharge 

immunity test 
( Second Revision ) 


IS 14700 (Part 4 /Sec 2 ) : 
2008 /IEC 61000 - 4 -2 : 2001 

Electromagnetic 
Compatibility (EMC ) Part 4 
Testing and Measurement 

Techniques Section 2 
Electrostatic discharge 

immunity test 
( First Revision ) 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 14700 (Part 4 /Sec 8 ) : 2018 /IEC 
61000 -4 -8 : 2009 Electromagnetic 
Compatibility (EMC ) Part 4 Testing 

and Measurement Techniques 

Section 8 Power frequency 
magnetic field immunity test 

(Second Revision ) 


IS 14700 (Part 4 /Sec 8 ) : 
2008 / IEC 61000 - 4 - 8 : 2001 

Electromagnetic 
Compatibility ( EMC) Part 4 

Testing and Measurement 
Techniques Section 8 Power 
frequency magnetic field 

immunity test 
(First Revision ) 
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16 Mar . 2018 


16 Mar . 2018 


IS 15371 (Part 2 ) : 2018 /ISO 

14253 - 2 : 2011 Geometrical 
Product Specifications (GPS ) – 
Inspection by Measurement of 

Workpieces and Measuring 
Equipment Part 2 Guidance for the 
Estimation of Uncertainty in GPS 
Measurement, in Calibration of 
Measuring Equipment and in 

Product Verification 

(First Revision ) 


IS 15371 ( Part 2 ) : 2007 /ISO 
14253 - 2 : 1999 Geometrical 
Product Specifications (GPS ) 
– Inspection by Measurement 

of Workpieces and 
Measurement of Workpieces 
and Measuring Equipment 

Part 2 Guidance for the 
Estimation of Uncertainty in 

GPS Measurement, in 
Calibration ofMeasuring 
Equipment and in Product 

Verification 


28 . 


16 Mar. 2018 


16 Mar. 2018 


IS 15371 (Part 3 ) : 2018 /ISO 

14253 - 3 : 2011 Geometrical 
Product Specifications (GPS) – 
Inspection by Measurement of 

Workpieces and Measuring 
Equipment Part 3 Guidelines for 

Achieving Agreements on 
Measurement Uncertainly 

Statements 
(First Revision ) 


IS 15371 (Part 3 ) : 2007/ISO 
14253 - 3 : 2002 Geometrical 
Product Specifications (GPS ) 
- Inspection by Measurement 

of Workpieces and 
Measurement of Workpieces 
and Measuring Equipment 

Part 3 Guidelines for 
Achieving Agreements on 
MeasurementUncertainly 

Statements 


29 . 


16 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 15371 (Part 4 ) : 2018 /ISO / TS 

14253 -4 : 2010 Geometrical 
Product Specifications (GPS) – 
Inspection by Measurement of 

Workpieces and Measuring 
Equipment Part 4 Background on 
Functional Limits and Specification 

Limits in Decision Rules 


30 . 


16 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 15371 ( Part 6 ) : 2018 /ISO / TR 

14253 -6 : 2012 Geometrical 
Product Specifications (GPS ) – 
Inspection by Measurement of 

Workpieces and Measuring 
Equipment Part 6 Generalized 
Decision Rules for the Acceptance 
and Rejection of Instruments and 

Workpieces 


31 . 


16 Mar . 2018 


NA 


NA 


IS 16227 (Part 6 ) : 2018 /IEC 

61869 -6 : 2016 Instrument 
Transformers Part 6 Additional 
General Requirements for Low – 
Power Instrument Transformers 


32 . 


16 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 16227 (Part 9) : 2018 /IEC 
61869 - 9 : 2016 Instrument 
Transformers Part 9 Digital 
Interface for Instrument 

Transformers 


33 . 


16 Mar. 2018 


I 


NA 


NA 


IS 16227 (Part 100 ) : 2018 /IEC 

61869- 100 : 2017 Instrument 
Transformers Part 100 Guidance for 
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Application of Current 
Transformers in power System 

Protection 


34 . 


16 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 16697 : 2018 /ISO 13550: 2002 
Hydrometric Determination - Flow 

Measurement in Open Channels 
Using Structures – Use of Vertical 

Underflow Gates 


35 . 


16 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 16719 : 2018 Polyurethane 

Coatings for the Interior and 
Exterior of Steel Pipe and Fittings - 

Specification 


36 . 


16 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 16748 : 2018 /ISO 13102 : 2012 
Geometrical Product Specifications 
(GPS) – Dimensional Measuring 
Equipment Electronic Digital – 
Indicator Gauge - Design and 
Metrological Characteristics 


37 . 


16 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 16753 ( Part 1 ) : 2018 /ISO 
29463 - 1 : 2011 High - Efficiency 

Filters and Filter Media for 
Removing Particles in Air Part 1 
Classification , Performance Testing 

and Marking 


38 . 


16 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 16775 : 2018 / ISO / TS 11365 : 

2011 Petroleum and Related 

Products – Guidance for the 
Maintenance and Use of Triaryl 
Phosphate Ester Turbine - Control 

Fluids 


39 . 


IS/IEC 60194 : 2015 Printed Board 
Design , Manufacture and Assembly 

– Terms and Definitions 


16 Mar. 2018 


NA 


NA 


40 . 


IS / IEC 62326 - 1 : 2002 Printed 
Boards Part 1 Generic Specification 


16 Mar. 2018 


NA 


NA 


41. 


16 Mar . 2018 


NA 


NA 


IS / IEC 62326 - 20 : 2016 Printed 

Boards Part 20 Printed Circuit 
Boards for High - Brightness LEDs 


42 . 


16 Mar. 2018 


ΝΑ 


ΝΑ 


IS / IEC 62421 : 2007 Electronics 
Assembly Technology – Electronic 

Modules 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards,Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur , Patna, Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis.in . 


[Ref: PUB /3 /3 /2017 -18 ] 
C .B . SINGH, Addl. Director General 
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अधिसूचना 


नई दिल्ली , 19 मार्च, 2018 


का . आ . 1318( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित तिथि | भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


आई एस 1578 : 2018तम्बाकू एवं 12 मार्च 2018 
तम्बाकू उत्पाद - धुम्रपान मिश्रण - 
पाइप तम्बाकू - विशिष्टि 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस1578 : 

12 मार्च 2018 
1989तम्बाकूऔर तम्बाकू उत्पाद 
- धुम्रपान मिश्रण - विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


12 मार्च 2018 | 


us 


आई एस 5825 : 2018/ आई ई सी 
60172 : 2015 इनैमलकृत तथा टेप 

चडी कुंडलन तारों के तापक्रम 
सूचकांक को ज्ञात करने के लिए 

परीक्षण प्रक्रिया 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 5825: 1993 आई ई | 12 मार्च 2018 

सी / पब 172 ( 1987 ) 
इनैमलकृतवेशटन तारों के 
सूचकांक को ज्ञातकरने के लिए 

परीक्षण प्रक्रिया 
( पहला पुनरीक्षण) 


12 मार्च 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 6393 : 2008 
मृदा - संचालन मशीनरी साउंड 
पॉवर स्तर ज्ञात करना - स्थिर 
__ परीक्षण की अवस्थिति 
आई एस / आई एस ओ 6394 : 
2008 मृदा - संचालन मशीनरी - 
प्रचालक की स्थिति पर उत्सर्जित 
साउंड प्रेशर स्तर ज्ञात करना - स्थिर 

परीक्षणकी अवस्थिति 


12 मार्च 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 9249 : 12 मार्च 2018 
2007 मृदा - संचालन मशीनरी 
इंजन परीक्षण संहिता - निवाज ऊर्जा 


12 मार्च 2018 


12 मार्च 2018 
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6. 


आई एस 9403 : 2018 गरम बॉक्स 

के माध्यम से थर्मल चालकता और 
बिल्ट - अप के संप्रेषण के लिए टेस्ट 

के विधि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 9403 : 1980 गरम 
बॉक्स के माध्यम से थर्मल 
चालकता और बिल्ट - अप के 
संप्रेषण के लिए टेस्ट के विधि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 13450 ( भाग 2/ अनुभाग | 12 मार्च 2018 
25) : 2018/ आईई सी 60601- 2 

25 : 2011 चिकित्सीय विघुत 
उपस्कर भाग 2 बुनियादी सुरक्षा और 

आवश्यक कार्य निष्पादन के लिए 
विशेष आवश्यकताएँ अनुभाग 25 

एलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ्स 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 13450 (भाग 2/ अनुभाग 12 मार्च 2018 
27 ) : 2018/ आईई सी 60601- 2 

27 : 2011 चिकित्सीय विघुत 
उपस्कर भाग 2 बुनियादी सुरक्षा और 
आवश्यक कार्य निष्पादन के लिए 

विशेष आवश्यकताएँ अनुभाग 
27एलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ़िक निगरानी 

उपकरण 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 13514( भाग 4 ) : 2018/ 12 मार्च2018 
आ ई सी 61982-4 : 2015 वैधुत 
सड़क वाहनों के प्रणोदन हेतु 
द्वितीयक बैटरियाँ (लिथियम 
छोड़कर ) भाग 4 निकल – मैटल 
हाइड्राइड सैल एवं मॉडयूलों की 

सुरक्षा अपेक्षाएं 
आई एस / आई एस ओ 15531 
1: 2004 औद्योगिक ऑटोमेशन 

12 मार्च 2018 
सिस्टम और एकीकरण - इंडस्ट्रियल 
मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट डेटा भाग 1 

जनरल आवरव्यू 


10. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16690 : 2018/ आई एस 12 मार्च 2018 

ओ 7385 : 1993 परमाणु उर्जा 
संयंत्र - विश्वसनीयता पर एकत्र 
आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने 

के दिशानिर्देश 


12. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16712 : 2018 स्वचालित 12 मार्च 2018 
वाहन – दो पहिए वाहनों के लिए स्प्रे 

सप्प्रेसन प्रणाली 


13. 


12 मार्च 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16760 : 2018 आई एस 
ओ 22264 : 2006 टेलिमार्क स्की 
बूट्स वयस्कों के लिए - टेलिमार्कर 
स्की – बाईंडिंग के साथ इंटरफ़ेस - 
आवश्यकताएं औरपरीक्षण विधियां 


14. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16771 : 2018/ आई एस | 12 मार्च 2018 
ओ 9465 : 2012 अल्पाइन स्की - 
बाईंडिंग - प्रभाव लोडिंग के अंतर्गत 
पाश्राव रिलीज़ - परीक्षण विधि 


15. 


12 मार्च 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16802 : 2018/ आई एस 
ओ/ टी एस 7821 : 2005 तम्बाकू 
एवं तम्बाकू उत्पाद- परिक्षण 

पद्धतियों के मूल्यांकन हेतु 
सहयोगपूर्ण अध्ययनके लिए एक ही 
लॉट से संगत नमूने तैयार करना एवं 

करना एवं संघटित करना 
आईएस / आई ई सी 62220 -1- 3 : 
2008 चिकित्सीय विद्युत उपस्कर 
डिजिटल एक्स - रे इमेजिंग उपकरणों 
के लक्षण भाग 1 डिटेक्टिव क्वांटम 

दक्षता का निर्धारण अनुभाग 3 
गतिशील इमेजिंग में इस्तेमाल किये 


16. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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गए डिटेक्टर्स 


17. 


12 मार्च 2018 


आई एस/ आई ई सी 62271-203 : 12 मार्च 2018 
2011 उच्च - वोल्टता के स्विचगियर 
और नियंत्रगियरऔर नियंत्रणगियर 
भाग 203 52 के. वी . से अधिक के 

रेटित वोल्टता हेतु गैस - 
विघुतरोधित धातु - आवरित 

स्विचगियर 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई ई सी 62271 - 
203 : 2003 उच्च - वोल्टता के 
स्विचगियर और नियंत्रगियरऔर 
नियंत्रणगियर भाग 203 52 

किलोवाट से अधिक की 
रेटितवोल्टेज के लिए गैस - 
विघुतरोधित धातु – संलग्न 

स्विचगियर 


18. 


12 मार्च 2018 


12 मार्च 2018 


आई एस/ आई ई सी / टी आर 
62271- 301 : 2009 उच्च - 

वोल्टता के स्विचगियर और 
नियंत्रगियर भाग301 उच्च - वोल्टता 
टर्मिनलोंका आयामीय मानकीकरण 


आई एस 10601 : 1983 उच्च - 
वोल्टता के स्विचगियर और 
नियंत्रगियर भाग301 उच्च 
वोल्टता टर्मिनलोंका आयामीय 

मानकीकरण 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर, 
कोयंबतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 
दिनांक : 19 मार्च, 2018 

संदर्भ सं. पीयूबी / 3/ 3/ 2017-18 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 


New Delhi, The 19th March , 2018 


S . O . 1318 ( E ). - In pursuance of clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in 
the second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


SL No. | 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 3 ) 


( 5 ) 


12 Mar. 2018 


__ 12 Mar. 2018 


IS 1578 : 2018 Tobacco and 
Tobacco Products – Smoking 
Mixtures – Pipe Tobacco – 

Specification 


IS 1578 : 1989 Tobacco and 
Tobacco Products – Smoking 
Mixtures – Specification 

(Second Revision ) 
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( Third Revision ) 


2 . 


12 Mar. 2018 


12 Mar. 2018 


IS 5825 : 2018 / IEC 60172 : 2015 

Test Procedure for the 
Determination of the Temperature 
Index of Enamelled and tape 
Wrapped winding wires 

(Second Revision ) 


IS 5825 : 1993/ IEC Pub 172 
( 1987 ) Test Procedure for the 

Determination of the 

Temperature Index of 
Enamelled Winding Wires 

(First Revision ) 


12 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 6393: 2008 Earth - Moving 

Machinery - Determination of 
Sound Power Level - Stationary 

Test Conditions 


12 Mar . 2018 


NA 


ΝΑ 


IS /ISO 6394 : 2008 Earth - Moving 

Machinery – Determination of 
Emission Sound Pressure Level at 
Operator s Position - Stationary 

Test Conditions 


12 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 9249 : 2007 Earth – Moving 
Machinery – Engine Test Code – 

Net Power 


12 Mar. 2018 


1 


12 Mar. 2018 


IS 9403 : 2018 Method of Test for 

Thermal Conductance and 

Transmittance of Built - Up 
Sections by Means of Guarded Hot 

Box 
(First Revision ) 


IS 9403 : 1980 Method of 

Test for Thermal 

Conductance and 
Transmittance of Built – Up 
Sections by Means of 
Guarded Hot Box 


7 . 


12 Mar. 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 13450 (Part 2 /Sec 25 ) : 2018 /IEC 

60601- 2 - 25 : 2011 Medical 

Electrical Equipment Part 2 
Particular Requirements for the 
Basic Safety and Essential 
Performance section 25 

Electrocardiographs 


12 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 13450 (Part 2/ Sec 27 ) : 2018/ IEC 

60601- 2 - 27 : 2011 Medical 

Electrical Equipment Part 2 
Particular Requirements for the 
Basic Safety and Essential 

Performance section 27 
Electrocardiographic Monitoring 

Equipment 


12 Mar . 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 13514 (Part 4 ) : 2018 / IEC 
61982 -4 : 2015 Secondary Batteries 
(Except Lithium ) for the Propulsion 

of Electric Road Vehicles Part 4 
Safety Requirements of Nickel – 
Metal Hydride Cells and Modules 


10 . 


12 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 15531-1 : 2004 Industrial 

Automation Systems and 

Integration - Industrial 
ManufacturingManagement Data 
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12 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 16690 : 2018 /ISO 7385 : 1983 
Nuclear Power plants – Guidelines 
to ensure Euality of Collected Data 

on Reliability 


12 . 


12 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 16712 : 2018 Automative 

Vehicle – Spray Suppression 
Systems for Two Wheeled Motor 

Vehicles 


13. 


12 Mar. 2018 


NA 


NA 


IS 16760 : 2018 /ISO 22264 : 2006 
Telemark Ski – Boots for Adults – 

Interface with Telemark Ski 
Bindings – Requirements and Test 

Methods 


14 . 


12 Mar. 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 16771 : 2018 /ISO 9465 : 2012 
Alpine Ski - Bindings – Lateral 
Release Under Impact Loading - 

Test Method 


15 . 


12 Mar . 2018 


NA 


NA 


IS 16802 : 2018 ISO / TS 7821 : 
2005 Tobacco and Tobacco 

Products – Preparation and 
Constitution of Identical samples 

from the Same Lot for 
Collaborative Studies for the 
Evaluation of Test Methods 


16 . 


12 Mar . 2018 


NA 


IS / IEC 62220 - 1 - 3 : 2003 Medical 

Electrical Equipment - 
Characteristics of Digital X -ray 

Imaging Devices Part 1 
Determination of the Detective 

Quantum Efficiency Section 3 
Detectors used in Dynamic Imaging 


17 . 


12 Mar . 2018 


12 Mar. 2018 


IS/ IEC 62271-203 : 2011 High 

Voltage Switchgear and 
Controlgear Part 203 Gas – 

Insulated Metal – Enclosed 
Switchgear for Rated Voltages 

Above 52 kV 
(First Revision ) 


IS /IEC 62271-203 :2003 High 

- Voltage Switchgear and 
Controlgear Part 203 Gas – 
Insulated Metal – Enclosed 

Switchgear for Rated 
Voltages Above 52 kV 


18 . 


IS / IEC TR 62271- 301 : 2009 High 12 Mar. 2018 | IS 10601 : 1983 Dimensions 12 Mar. 2018 
- Voltage Switchgear and 

For Terminals of High 
Controlgear Part 301 Dimensional 

Voltage Switchgear and 
Standardisation of High – Voltage 

Controlgear 
Terminals 
Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards,Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai,Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, 
Bengaluru , Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune , Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis.in . 
Dated : 19 March , 2018 

[Ref: PUB /3 /3 /2017 - 18 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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